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Mesoparate compilation : 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


(P . And T , Board ) 


NOTIRICATION 


New Delhi the 2nd November 1974 
8 .0 . 630 (E ). -- In pursuance of para (a ) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph 
Rules, 1951, as introduced by S. O . No. 627 dated 8th March , 1960 , the Director General, 
Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16th November, 1974 as the date on which 
the Measured Rato System will be introduced in DEWAS Telephone Exchange , Madhya 
Pradesh Circle. 

[No 5 -3/ 74-PHB .1 

| B . 8. RAU, 
Senior meinber ( Telecom . Operations) and 

Ex-officio Addl . Secy. ( Communications). 
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[ PART (I> Sec.- 3 ( id) ) 


संचार मंत्रालय 


( डाक -तार बोर्ड ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 2 नवम्बर , 1974 


स्थायी प्रादेश 630 ( प्र ) . ---स्थायी श्रादेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 
द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा 
( क ) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने देवास टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16 नवम्बर, 1974 से 
प्रमाणित दर प्रणाली लाग करने का निश्चय किया है । 


[सं० 5-- 3/ 74-पी० एच० बी० ] 

बी० एम० राव , 
वरिष्ठ सदस्य ( दूरसंचार प्रचालन ) 
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